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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE | DÉPARTEMENT DE L'ALLIER 


1* Circonscription - Moulins 
SCRUTIN DE BALLOTTAGE DU 12 MARS 1967 


Electrices, Electeurs, 


Par les 11.534 suffrages qui se sont portés sur mon nom j'ai été désigné 
pour mener, seul, au deuxième tour de scrutin, le combat contre le candidat de la 
Gauche, en l'occurence le communiste. 


Tout en remerciant les électrices et les électeurs qui m'ont fait confiance, 
lors de ce premier tour, je m'adresse aux 10.215 qui ont voté pour M. CLUZEL, 
ainsi qu'à ceux qui n'ont pu ou n'ont pas cru devoir voter dimanche dernier 


Si vous ne voulez pas que votre Circonscription soit représentée demain, une 
fois de plus, par un Député communiste, il vous faudra reporter massivement vos 
suffrages sur mon nom. 


C'est à ce prix seul que vous pourrez faire échec au candidat du parti 
communiste, qui va bénéficier immanquablement des suffrages obtenus par M. 
LAVAU, candidat de la Fédération de la Gauche démocrate et socialiste, et qui 
doit se retirer de la compétition. 

Fort de votre confiance, il me sera alors possible, soutenu par l’Adminis- 
tration et le Gouvernement de la V° République, d’œuvrer en faveur de l’expan- 
sion économique et sociale de notre Région, tant sur le plan rural que sur celui 
de l'agglomération MOULINS-YZEURE-AVERMES, qui doit bénéficier des bienfaits 
de l’industrialisation. 


Votre devoir est donc CLAIR. 
Ne vous abstenez pos | 
VOTEZ MASSIVEMENT ! 


La Victoire que je remporterai sur le candidat communiste sera également VOTRE 
VICTOIRE ! 


VIVE LA RÉPUBLIQUE ! 
VIVE LA FRANCE ! 


Vu: le candidat 


Docteur Paul MARIDET 


Médecin de campagne 
Conseiller Général 


Suppléant : 


Docteur FELLMANN 
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